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Method of 
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Dimension 


0.56 
+/-0.030 
0.75 
+/-0.030. 


0125 
+/-0.010 
0.400 
+/-0.010 
0.450 
+/-0.010 
0.31 
+/-0.030 


1.00 
+/-0.030 
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30.175 
+/-0.010 
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+/-0.010 
43.35 
+/-0.030 
. 


Measured by: 
Checked by: 
QC Inspector: 


Date: 
Date: 
Date: 


Engineering 
Approval: I 
Date: I 
(If necessary) 


Rev I 
Date 
I Change 
I Revised bv 
I ApDroved 
A 
I 15.06.22 I New Issue 
I KJ 
I 


H:\FORMS\Qualily 
Assurance\approved 
QA\lnspeclion Sheet revS 


